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29. Darstellung durch Fouriersche Reihen.
Die in der Technik verwendeten Wechselstrome weichen im allgemeinen mehr oder weniger von der Sinusform ab. Wir er-weitern daher unsere Betrachtung auf periodische Strome, deren zeit-licher Verlauf eine beliebige Kurvenform hat.
Die rechnerische Behandlung solcher Strome beruht auf der Reihenentwicklung nach Fourier.
Danach kann eine beliebige einfach periodische Funktion dar-gestellt werden durch eine Reihe von Sinusfunktionen, deren Peri-odenzahlen sich wie ganze Zahlen verhalten; die Zahl der Glieder der Reihe kann endlich oder unendlich groB sein.
Dies bedeutet, daB man sich einen beliebigen periodischen Strom. zusammengesetzt denken kann aus einer sinusformigen Grund-welle von derselben Frequenz wie der periodische Strom, und einer endlichen oder unendlichen Zahl von daruber gelagerten sinusformigen Oberwellen, deren Frequenzen 2, 3, 4, ... mal so groB-sind wie die der Grund welle.
Aus diesem Grunde nennt man Wechselstrome von beliebiger Kurvenform mehrwellige Wechselstrome.
Die Gleichung einer Oberwelle ist
** = *,!« sin *
Hierin ist K eine beliebige ganze Zahl, a) die Kreisfrequenz der Grundwelle, xco die Kreisfrequenz der betrachteten Oberwelle  vonim ersten Fall an AB die Netzspannung P, so muB im zweiten Fall dort die Spannung Null sein, d. h. diese Punkte sind fur den zweiten Fall als wider-standslos verbunden anzusehen.
